取扱説明書 


A\7icbor 

スピーカーシステム 

I SX-M3 



お買いあげいただを、ありがとラございまず。 
A ご使用の前に 


この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に2〜3ページの r ま全上のごま意」に使用の前に」はおずお読みいただを、ま全にお使いくださし、。 

お読みになったあとは、な証書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読み <ださい。 


r 

ゴユーザー登録 

製品のヴポート情報、イベント情報等の提供サービスなどをご利用いただけます。 

W のおずずめ 

http :// www . victorco . jp / reg / 


LVT1863-001A 












まを上のご注意 一はじめにお読みください一 


E _ ] 給表示について I _ I 

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示び記載されていまず。 

これらは、製品をま全に正しくお使いいたださ、人へのを害や財産への損害を未然に防止ずるための表おでず。絵 
表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。 


_ A 警告 __ A ま局 _ 

♦この表示のを意文を無視して、誤った取扱いをずる♦この表示のを意文を無視して、誤った取扱いをずる 
と、「死 t または重傷を負ラ可能性び想定される」内と、「傷害を負ったり物的損害び想定される」内容を 


客を示しています。 


术しています。 

♦給表示の説明 

ま意をラながす記号 

A 

-般的ま意 

行為を禁止する記号 

0を 

禁止 分解禁止 

行為を指示ずる記号 

〇 

一般的指 


A 警告 


■ネジをはずした日、分解、巧をした日しない 

-内部の点検や修理などは、販売店にご依頼 
<ださい。 



分描禁止 


■本機の包装に巧用しているポリなは、ルさなお子様 
の手の届 < ところに置かない 

頭からかぶると窒息の原因とな0まず。 




I スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない 

A - スピーカーの定格入力や定格インピーダ 
ンスに不適合のアンプで使用ずると、乂 
災、感電の原因となりまず。ご使用の際は 
取扱説明書をよ<お読み<ださい。不明な 
点びあ0ましたら、販売店やサービス窓 □ 
にごホ目談ください。 


么注意 


■不安定な場所に置かない 

0 - ぐらついた台の上や傾いた所など不安定 
な場所に置かないでください。落ちたり、 
倒れた0して、けびの原因となることびあ 
りまず。 

■スピーカーに柔コた日、ぶ6下びつた日しない 

0 - 特にお子様にはごミ主意ください。倒れた 
0、こわれた0して、けびの原因となるこ 
とびありまず。 

■音楽涩實なかにはほ用しない 

Q - U スニングルームの音響特性の測定など、 
音楽鑑賞 LU 外の用途には使わないで < だ 
さい。スピーカーを破損したり、火災の原 
因となることびありまず。 


■接続するとをはアンプの電源を切る 

0 - スピーカーをアンプに接続ずる際はアン 
プの電源を必ず切ってください。電源び 
入った状態でコードをショートさせると、 
アンプび故障した0、火災、感電の原因と 
なることびありまず。 

■はじめか5音量を上げすぎない 

A - アンプの電源を入れる前に、音量（ボ 
リューム）を最ルにしてください。突然大 
さな音び出て、スピーカーを破損したり聴 
力障害などの原因となることびあ0まず。 
■長時囲、音び歪んだ巧態でほ用しない 

-スピーカーび発熱し、乂災の原因となるこ 
とびありまず。 



















ご f ま用の前に 


■設置上のミち意 

-キャビネットの変形•変色を防止ずるため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の近<などを避けて設置して 
<ださい。 

-スピーカーの振動で八ウ U ングを起こずことびありまず。でさるだけレコードプレーヤーから離してください。 

-本機は防磁設計になっておりません。テレビの近くに設置ずるとさは、テレビに色むらび生じない位置まで離 
して < ださい。 

■お手入れについて 

スピーカーシステムの手入れをずるときには 

-スピーカーシステムの巧れは柔らかい巧（ネルなど）で軽くふさ取ってください。 

巧れびひどいとさは、中性洗剤でふさ取り、乾いた巧で仕上げてください。（ご使用の中性洗剤については、そ 
のミ主意書さにしたびって < ださい） 

-スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料びはびれること 
びありまず。 

■付属品 

ご使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足しているものがありました5、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


スぺ ーサー ...... 3個 


ラバーフット ...... 2個 


〇〇 


-この製品には付属品の他に、取扱説明書（本書)、保証書び添付されていまず。 


準備 


■スぺーヴ ー/ ラバーフットの活用について 

-スピーカースタンド、キャビネットや床などに設置ずるとさ、スピーカーの底部により傷つかないよラに、下 
図のよラに付属のスペーサーをフットに張り付けることをおずずめしまず。 

-本機び傾いたとさの床面傷付さ防止のため、後部の2ケ所にラバーフットを張り付けることをおずずめしまず。 



ラパーフット 


フット 


^。 V - フット 

必啦 ♦ 

〇—スペーサー(巧着面） 

スペーサーの裏紙をはび スペーサーの粘着面をフット 

し取りまず。 の底面に張り付けます。 


も 

ラバーフットの裏紙をはびし取ります。 


3 
















よい音で聞 < ためには 


■スピーカーシステム設置の配慮 

-スピーカーシステムの再生音は U スニングルームの条件によって微妙に影響を受けやずいをのでず。 

設置時には、側面の壁から已 0 cm 程度離ずことを、おずずめしまず。 

これは本機をご使用になる U スニングルームの諸条件により変化しまずので、上記を目安とし、音場びおびり、 
音像びはっさりと定位ずる位置に設置ずることをおずずめしまず。 

■音場の改善 

-反射または共振を起こしやずい洋間では、厚手のカーテンやじゅラたんなどをお使いください。 

また、スピーカーの正面（向かい側）び固い壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発生 
を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理ずることをおずずめしまず。 

■音楽を聞くときのエチケット 

-音楽をお楽しみになるとさは、隣近所に迷惑びかからないよラな音量でお聞さください。特に、 

夜はルさな音でち周囲によく通るちのでず。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互 
いにむを配り、快い生ま環境を守りましよラ。 

このマークは音のエチケットのシンボルマークでず。 

サランネツトの取りかしかた 



サランネットは取り外ずことびできまず。 

サランネットを取り付ける場合は、サランネットの凹部と本体の己部を合わせて確実に巧し込んでください。 
なお、その際は強 < DP かないで< ださい。 



サランネット 
























アンプとの接続 


■接続のまえに（次のことに注意して接続してください） 

-本機の最大入力 （JIS ) は1 20 W でず。 

-本機の定格インピーダンスは日 n でず。負荷インピーダンス 6 n び接続でさるアンプをご使用ください。 

-アンプ側の電源を必ず切ってください。電源び入った状態でスピーカーコードをショートさせまずと、アンプ 
を故障させる恐れびありまず。 

-本機にはアンプと接続するスピーカーコードを添付しておりません。ご購入の際は、次の点にを意してお選びください。 
ースピーカーコードはでさるだけ短く、お線の太いをの（最大0已 mm) をご使巧ください。 

ーアンプとの距離の関係でスピーカーコードの左ちの長さび異なる場合には、スピーカーコードの長さをアンプ 
との距離び遠いちに合わせて揃えて<ださい。 

一特殊なスピーカーコード （U ッツ線、同軸線）や、方向指定のあるコードは固有のキャラクターび微妙に音 
質に影響ずる場合びありまず。充分ご検討の上お還び<ださい。 

■アンプのボリューム 

-一般的にミュージック•ソースを入力したとさ、アンプのボ U ュームび半分じ(上になると、アンプの出力歪み（音 
び割れる）び増加して、スピーカーを破損させる恐れびありまず。ボリュームは、半分 LU 下でご使用ください。 

■接続のしかた 

下図をご参照の上、本機の入力端テとアンプのスピーカー端テをスピーカーコードで接続してください。 



ごごち音 

スピーカー端テは、ホい帯びあるほラび©、黒い帯びあるほラび0でず。©、©の極性を間違えまずと音質を 
大さく損ないまずのでごミ主意ください。 



































入カ ソースに ついて 


■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再生ずる場合 

レコードにはスクラッチノイズび、カセットテープにはテープヒスノイズびありまずび、デジタル系ソースではノ 
イズびほとんどなく無音から急に音楽信号び入ってさまず。また、ダイナ三ックレンジび広く急激に音び立ち上び 
0まずので、スピーカーに過大入力び加わらないよラアンプのボ U ュームにを意してご使用<ださい。 

■特殊な入力信号の場合 

本機に次のよラな特殊信号び加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることびありまずので、十分 
を意してご使用ください。 

① FM チューナー選局時の大きな局間ノイズ。 

⑨アンプやチューナーなどの"オン"、"オフ"時のショック音。 

③ 接続端テの抜き差し時のショック音。 

④ 力ート U ッジ交換時のショック音。 

⑥ 発振器や電モ楽器などによる連続的な高い周波数成分の音。 

⑧マイク使巧時に起こりやずい八ウ U ングの音または発振音。 

⑦ 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振出力。 

仕様 


種 類： 2ウェイ 

バスレフ型 

使用 スピーカー 

中 低 音：] 4.已 cm コーン型 

マグネシウムオブ U コーン 
高 音：]. 日 cm ドーム型 

マグネシウムオブ U ドーム 
定格入力 ( JIS ) : 30 W 
最大入力 ( JIS ) :120 W 
定格インピーダンス： 6 n 
ク□スオーバー周波数： 3已00 Hz 
再生周波数帯域： 已〇 Hz 〜日己000 Hz 
出力音圧レベル： 88 dB/W • m 
最大がお寸法： 幅217 mm X 高さ3已8 mm x 

奥行27日'已 mm 
質 量：]1.已 kg (1 本） 


■ホ寺'化図 



(を）本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更ずることびありまず。 



































































ビクターサービス 窓□案内 


ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください 


ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場含は、最寄りの「ご相談窓□」にご相談ください。 


巧県道ち商 

を' □名 

T E L 

所在地 

化あ道 

化海道 

札 幌 S . C . 

m JII S . S . 
北見 S . S . 
却 1 お S . S . 
帯広 S . S . 

函館 S . S . 

(011)898-1 180 
(01 巨巨）吕已-吕已33 
(01 已 7) 2己-8百已7 
(01 已 4) 吕 4-07 白7 
(01 已已） 24-4493 

(0138)52-5324 

ネし幌市厚別区厚別東五条1 -2-29 

JiJI 1市巳条通1 7T 目 1 439番地] 

化見市山下町 4-7-1 日 
訓路市松浦町3番3号 
帯広市西5条南 28T 目 1-1 
有限会社才ーイーエム内 
函館市五棱郭町 4-1 日函館五棱郭 MF ビル1 F 

ま 化 

青森 

青 森 S . C . 
八戸 S . S . 

(017)723-2261 
(0178) 44-4已21 

青森市桂木 4-6- 17 
八戸市諷訪 2-2-3 目 

岩手 

盛 岡 S . C . 

(019)637-0121 

盛岡市津志田西吕 -3 -吕日 

秋田 

秋 田 S . C . 

大館 S . S . 

(018)824-3189 
(0186) 43-0 白80 

が田巿山王中園町 4-1 
大館市美園町己-目 

宮城 

仙 台 S . C . 

(022)287-0151 

仙台巿若林区六 T の目西町 7-1 吕 

山お 

山お S . S . 

(023) 巨4呂 -027 白 

山形巿松山 3-1 吕 -18 

福島 

郡 山 S . C . 

(024)952-6331 

郡山市堤 1-3 

関ま•甲信越 

群馬 

1【出張修埋専門】のご相談窓 □ 1 

東 日本]- ル センタ- 

1 (027)255-5982 1 浦安市当化島 2- 1 3-27 | 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 1 

前 橋 S . C . 

(027)255-5921 

前橋市大渡町 1-10-1 

日本ビクター（株）前橋工場第2棟 1F 

お木 

[出風 li 巧専門 

1】のご相談窓 □ 

東日本]- ル センタ-1 

1 (028)635-2938 1 浦ま市当代島 2-13-27 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 1 

1宇都宮 S . C . 1 

1 (028)638-1639 | 宇都宮市東宿郷3-已 -22 | 

巧城 

1【出張修埋専門】のご相談窓 □ 1 

東日本]- ル センタ- 

1 (029)246-0590 1 浦安市当代島 2- 1 3-27 1 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 1 

水 戸 S . C . 

(029)246-1560 

水戸市元吉田町1030 

日本ビクター（株）水戸工場技術棟 1F 

千票 

[出張修理専門 

1】のご相談窓口 

則本]- ル センタ- 

1 (03) 5803 -2888 1 浦安市当代島 2-13-27 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相敦窓 □ 1 

千 葉 S . C . 

巧 S . C . 
浦 を S . C . 

(043)202-0263 

(04) 717 已 -43 吕吕 
(047) 3 己 3-6 189 

千葉市中央区中央王了目 9-1 6 
云井生命干葉中央ビル 1F 
柏巿豊四季已 12-10- 目7 
浦安市当巧島 2-13-27 

東ま 

1【出張修埋専門】のご相談窓口 1 

栗日本]- ル センタ- 

1 (03) 5803-2888 | 浦安市当巧島 2- 1 3-27 | 

1【お預かり修理、補修用部品】のごホ目談窓口 1 

本 郷 S . C . 

大 田 S . C . 

八王子 S . C . 

(03) 已巨 84-82 已 4 
(03) 已 748-3701 
(042) 646 -已 914 

文を区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 1F 
大田区池上二了目 8-1 日プラムビル1 F 
八王子巿石川町2日69番の2 
曰本ビクター(株)ノ V王子工場第4棟 

1【業務用機器専門】のご相談窓 □ 1 

ENG ヴボ -トセンタ- 24 
受付 グル- フ 

(03)5631-2235 

墨田区八広五 T 目] 1-1 

埼玉 

【出張修埋専門】のご相談窓 □ 

東日本]- ル センタ- 1 (03)5803-2888 1 浦安巿当巧島 2- 1 3-27 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 

大 き S . C . 1 (048)654-5241 | さいたま市:]ヒ区大成町 4- 已日吕 

神奈 "1 

【出張修理専門】のご相談お □ 

ま日本〕- ル センタ- 1 (03)5803-2888 1 浦ま市当代島 2- 1 3-27 

【お預かり修理、補修用部品】のご相敦，客 □ 

横 浜 S . C . 

相模原 S . C . 
おちを S . C . 

(04 己 ) 4 己 0-62 11 

(042) 776 -吕 05 吕 
(046)234-4 己 00 

横お市巧奈 j 11区新浦島町 1-1-25 
テクノウエイブ100ビル 1F 
相模原市ち淵 3-7-4 
海を名 市 東柏ヶ谷 6-1 目-2目 

山梨 

[出張修理専門 

1】のご相談窓 □ 

栗日本]- ル センタ- 

1 (055)227-5773 1 浦き市当代島 2-13-27 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 1 

甲府 S . S . 1 

1 (05 己） 237-4016 1 甲府巿湯田 2- ] 1-已 

新 煽 

[出張修理専門 

1】のご相談窓 □ 

ま日本]- ル センタ- 

1 (025)241-4003 | 浦安市当化島 2- 1 3-27 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 1 

新 漏 S . C . 1 

1(02 己 ) 242-3431 | 新潟市中央区證 1 T 目已 -23 

長野 

[出お修理専門 

1】のご相談 窓 □ 

ま日本]- ル センタ- 

1(026)221-7607 | 浦安市当巧島 2- 1 3-27 

1【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 1 

長 野 S . C . 

松本 S . S . 

(02 巨）吕 2 1-6 已 83 
(02 巨 3) 25-91 巨 5 

長野市 j II合新田目日 2-1 
松本市庄巧 2-4 -吕] 


卸 県道# 

窓□名 

T E L 

所在地 

東 ミち 

詩岡 

詩 岡 S . C . 

沼ま S . S . 
浜が S . S . 

(054)204-0050 
(05 已） 9 吕吕 -15 已 7 
(053)421-3441 

静岡市駿巧区高お一 T 目 16-14 
沼津市筒井町6-曰 
お松市東区化島阳78已 

愛知 

をち屋 S . C . 
王 ミ可 S . C . 

豊橋 S . S . 

(05 己 8) 吕 5-3 己 35 
(0564)25-0321 
(0532) 已 4-081 己 

化名古屋巿九た坪鴨田1吕 1-1 
岡崎市莫町 2-23 宝ビル101号室 
豊橋市を米東お1 -1-1 

岐阜 

岐阜 S . S . 

(058) の 4-1 曰47 

岐阜市六条化四 T 目 8-1 日今尾ビル1日3号室 

兰重 

王重 S . S . 

(059) 3 己吕 -0841 

四日市巿堀木 2-1 已 -2 

化 陸 

富山 

富山 S . S . 

(076) 425-2397 

富山市二□町四了目 1-3 

石り 1 

金 お S . C . 

(07 巨)お 9-4821 

金お市新保本四了目6日-17 

福井 

福井 S . S . 

(077 巨) 50-61 61 

福井市和田東1了目1807ま地ビルス K 103 

近 畿 

滋質 

1 滋賀 S . S . 1 

(07 7 )582- 58 12 1守山市浮気町 2 巨 8 | 

京都 

1 【出張修理専門】のご相談窓 □ 1 

西日本]- ル センタ- 

1(06)6304-5731 | 大販巿を川区田川 2-4-28 | 

1 【お預かり修理、捕修用部品】のご相談窓口 1 

京 都 S . C . 

(075) 巨 44-0247 

京都市伏見区深草 Tj N 原町31 - 1 

大阪 

奈良 

1 【出張修理専門】のご相談窓口 1 

1 西日本]- ル たンタ- 

1(0 目) 6304-已フ31 1大阪市憩 II 区卸 112-4-28 | 

1 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 1 

大 阪 S . C . 

巧 S . C . 

(06)6304-5731 
(07 呂 ）2 已 4-2881 

大阪市淀川区田川 2-4-28 
研 市化 区 百舌鳥 梅お3 了 21 -2 伊助八イツ 

1 【業務用機器専門】のご相談窓口 1 

メンテナンスセンタ- 

(06)6304-6715 

大阪市斑 il 区卸 112-4-28 

巧歌山 

和歌山 S . S . 
田辺 S . S . 

(073) 47 吕-白 79 白 
(0739)22-9976 

和歌山市太田 430-8 
田辺市裹1 日 8]-12 

ち庫 

1 【出張修理専門】のご相談窓口 1 

1 西日本]-ルたンタ- 1 

(06)6304-5731 | 大阪市淀川区田川 2-4-28 | 

1 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓 □ 1 

1 神 戸 S . C . 1 

(078)252-0562 | 巧戸市 中央 区お辺 通 2下目] -30 兰宮 国際ビル1 F | 

中 国 

岡山 

岡 山 S . C . 

(08 巨）243-15巨6 

岡山市 西ちホ 公 西 的 日- 23 

広島 

広 島 S . C . 

福山 S . S . 

(08吕） 243-9839 
(084) 931-6984 

広島市中区光南3-日-17 
福山市南蔵王町 3-5-1 日 

山 □ 

山 □ S . S . 

(083)973-3708 

山□市ル郡花園虹己-吕8 

島根 

が 江 S . C . 

(085 吕 ）31-8 白 00 

お江市学園 1-16-3 日 

鳥取 

鳥取 S . S . 

(0857)23-2151 

鳥取市千代水 1 T 目 22-1 

四 国 

き JII 

高 松 S . C . 

(087)866-1200 

高ネ公市田村町 205-1 

徳島 

徳島 S . S . 

(088) 66 己- 9601 

徳島巿川内町慢;頼己73 

高知 

高知 S . S . 

(0 扫 8) 882-0546 

高巧市高須新町 4-1-43 

愛媛 

松 山 S . C . 

(089) 923-0372 

ネ公山市中央 1-4- 12 

九州•沖縄 

福岡 
佐賀 

福 岡 S . C . 

北九州 S . C . 

(092)707-0500 

(0 白 3) 曰 2 1-3 曰 81 

福岡市博多区かお町 1 1番10号 
サンイースト福岡] F 
化九州市ル倉：!ヒ区片野 2-1 己-1吕 

長崎 

長崎 S . S . 
化巧保 S . S . 

(09 已 ）8 白 2- 已曰吕 2 
(09 已巨 ）33 -已 568 

長崎巿城山町目-1吕 
佐世保市木風町14目 7-2 

大分 

大分 S . S . 

(097)543-1422 

大分市西大道 3-1-1 

熊本 

熊 本 S . C . 

(09 目）3 已 3-453 巨 

熊本巿近見町 8-1-1 日 

宮崎 

宮崎 S . S . 

(098 已） 24 -已 401 

宮崎市霧島町3-日9 

鹿巧島 

鹿巧島 S . C . 

(099)282-8818 

鹿お島市田上 t 了目 9-8 

沖縄 

沖 縄 S . C . 

(098)898-3631 

宜野湾巿真志喜 1-13-1 曰 


所在地、電話番号び変更になる場合びございまずので、あらかじめご了承ください。 0108 


♦略号について S . C . はサービスセンターの略称です。 

S . S . はサービスステーシヨンの略称です。 






保証と アフターサービス (必ずお読み < ださい。) 


保証書（別添） 


保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 
「お買い上げ日•販売店を」等の記入をお確かめのうえ、 
記載内容をよくお読みの禮、大切【こ保管してください。 

-保証期間 - 

お買い上げの曰から1年間 


補修用性能部品の最低保有期間 


本機の補修用性能部品の最低保有期簡は、製造打切り後8年 
です。 

補修用性能部品とは、令の製品の機能を維持するためじ必要 
な部品です。 


f 修理に関するごホ目談やご不明な点は 


修理に関するご相談和ご不明な点は、 お買い上げの 販売店にご相談ください。 

ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店じご依頼になれない場台口ま、7ぺージの r ビクターヴービス 窓 □案内」 をご覧のうえ 

最寄りの「ご相談窓!!!」じご相談ください。 

> 



' 修理を依頼されるとをは 

出張修理 ' 


お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。 

保証期間中は 

修理に際しましては保記書をご提示ください。 

保証書の規定に従って販売店が修理させてしがだきます。 


I 保証期間が過ぎているときは i 

修理すれば使用できる製品じついては、お客様のご要望に 
より有料で修理させていただきます。 


ご連絡していただきたい内容 


修理料金の仕組み 


品 を 

スピーカー システム 

型 を 

SX - M 3 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご住戸斤 

付おの目印等も併せておが6せください 

おを前 


電話番号 


誌問ご希望日 



技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 
技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 
修理および部品交換、調整、点横にかかる費用です。 

+ 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理じが 
帯する部材等を含む場含电あります。 

+ 

化張料 

製品のある場所へ技柿诸を派置するための費用です。 
別途、駐車料金をしザこだく場合があります。 


便利メモお買い上げ店を 


が 


) - 


^ ご柏談や修理は ^ 

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

較居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談くださぃ。 

修理などのアフターサービスに関するご相談 

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 

お客様ご相談センター 

7ページの「ビクターサービス 
窓□案内」をご覧ください。 

V 

函 0120 -2828-17 

携帯電話 -PH&FAX などからのご利巧は 

電話 （04 已 )4 已□一 SS 50 

FAX (045)450-227 已 

干 221 -8528 横お市神奈 j 11 区巧屋町 3- 1 吕 j 


•ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの巧応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を巧し、、お客様の同意なく個人情報を第；者に提供または開示することはありません。 


ビクターホームぺージ http :// www . victor . co . jp / 


日本 ビクター 株式会社 


干221-8528横お巿神奈川区を屋町 3-1 2 


©2008 Victor Company of Japan, Limited 


0308 KMMMODHCE 









































































